快眠運乾 





I 歌り消したいと違 
r 取海1 證押ず。 

馨冷房，緩房運觀にちど巧まず。 


お知らせ 


快目民運転の効果的な使いかた 











































































































肉部クリ~ン運転 



ェでコン肉部を乾礫させてカビがニオイの舞をを抑えます。 


圍防部クリ™ン運転の動謹 

フラップ(上で感向調節羽根)が開き、2〜3時簡運霸をちいます。 


搔化牢 


(2 妙押し) 


本体の防部クリ…ンうンプ 
が点好 


掏擲クり〜ン I 


巧]部クリ"■"ン運転を行います。 


■ I 途中で棲 it したいと蘿 
諭トン離 

I _ J 遮を弓…度織2移翻辨ず 

(2 魏拂し） 

•つラッブ(上下藏感講節網狼)が 
聞じ谦ず。 

•巧部クリーンランプが消巧します。 






























































































































































自動肉部クリーン 
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き動肉部クリーン運転じついて 

•運転モードが「呂動」の揚 
含ち、を厦またはドライが 
選択されているときは、運 
辈 5 停止後巧部クリ…ン運輯 
を巧います。 

•切タイマーで厚止したと妾 
は、自動两部クリ^ン運転 
を巧いません。リモコンお 
よび本体の連転/厚化ス 
イッチにぶる停止後のみ、 
負勸的に巧部クリーン運転 
を巧います。 


肉部クリーン運転の 
停止について 

♦向部クン運転を違かで 
止めたいと蹇は CIj を約 

(激巧 W 

2 移閲押すとフラッブが閉 
じ譲転を棲とします。 

•自動巧部クリーン運転中に 
途中で巧郭クリーン運掠を 
止俄を蹟含は、巧固ち蓮転 
時間に麻じて巧部クリーン 
運転を巧います。 


お知らせ 


•巧)部クリーン運転中は、巧部 
クリーンランプび点巧レま 
ず。運髓ランプは消巧します。 

巧鄰クリ - -ンヴンブ 


:醒 ■■■1 

:運觀タイ和 



r 


宜動悔部クリーンを設をずると、遠爲瞎簡に廊じて 

冷房-ドラィ建鞋偉比後目動的に巧部クリ^ン運ぉを巧ぃまず。 





国誦的部ク J 

自動的部クリ…■ン設定後、お房*ドライ運 
転の緊積運転時間が約 90 時間に達すると 
運転を巧います。ただし、約 2 週閣経過す 
るまでは運転を巧いません。巧部クシ 
運転(手勤构部クリ…ンを含を)後ち、同じ 
ぶうじ累積運乾時闊に麻じでの部クリ…シ 
運転を巧いまず。 


運髓中に 


nmrjM 


搔 


(2 秒押し） 

綱2秒間巧ず。 


随離が…ン I 


-/4 


匿 iBfh 

111 IIUBlSiBiSBl 


…自動の部クリンが 
設定されます。 

表示部は憑溝表示に 
ちどりまず。 

'運黯ランプ 

巧部クリ->ンランプ 


巧部クリ-»ンランブび点なします。 
停止中は茵動肉部クリ"-ン設定中でち 
南部クリ…ンうンプは消なします。 




■取り消したいと赛 
南部グけ!錠 

運転中にここ）避 

( 2 渺禅 U 

お^™魔約2驟誦禪ず。 

雜巧部クリ ー" ン号ンブが消なし第ず。 


運乾のしかた 



































お手入れ早見表 


111111 EUll 


广 yf\ を憲 - 

•お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレ…力""を切ってください。 

•お手入れの隱は丈夫で安定しでいる台を使闲し、足元に十分注意して<ださい。 
雜室巧ユニットの金属部に手蓉触れないでください。け•がの原因じなり或ず。 



■各部品のお手入れ 


■ r ミ 

巧だをぞ5ミな占5滅、み、驾該か麥|、、ぶお卜ぷごおを^、巧：：^^^、,ご"，、、、-^、、、だ5、んジ冬ぶ W ご、：：：4^^^巧^^苗：：^^^、、放絶 

當毒薬繫髮拳缓義資發髮寒謹黨繫藝養藥繫莫養譜謹讓謹養雜龜畿塞 養釀賓養察靡變懇繫童難議香^ 霉袋 毫蠻藥蠻薬蠻眞藥擊較眞賣繫壤嚷資きミ畫髮擊髮影 


エアフィルター 



CM 1 •ち力巧に一度掃暧:> 

♦か洗いするか、掃除機で巧コリを吸い取る。 
•ミちれのひどいとさは、中性洗劑を溶かし 
たぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 


が触媒空清フィルター 



cue 力巧に一度 1 |感> 

(3 年程度をめやすに交換） 
•掃除機でホコ IJ を吸い取る。 

•ちれのひどいとさは、ぬるま湯または水 
で10〜15分つけおさ洗いする。 


•フィルターはこすり洗いしないでください。 
•つけおきする揚含は、フィルターを枠から 
出さないでくださし、。 

•つけおき後は、軽<水切りをし、曰陰でよ 
く乾かしてください。 

•水切りの際はフィルターをしぼらないでく 
ださい。 


吸込グリル 




♦水を含ませたやわらない巧で軽く/或<。 
(中性洗剤が外は使わないでください。） 


♦水洗いをした場合は、水気をよくみさ取 
の、曰陰で乾かす。 


室のユニット/リモコン 




♦やわらかし佈でからぶきする。 


• 40 でじ(上のお湯、ベンジン、ガソ U ン、 
シンブーなどの揮発性のちの、みびさ粉、 
タワシなどのかたいちのは使わないでくだ 
さい。 


22 




























^フラツトパネル] 


詳細まパネル I こげ属の取扱説明蠢をご確認ください。 



圍憩れの気にな燕と薄 

\ _ / 


圓憑れの気 f こ穗ると塞 
csm 或たは wim 
申性洗剤を溶かしたぬるま湯で 
洗い、曰陰でぶく乾かす。 


圍缀れの気にな證と薄 
133 11 3 または PSP 
嚇掃除機でホコリを吸い取り、ちれ 
のひどいときは、飽るま湯または 
水で約10 -15 分つけお憲洗し偉する。 
雜おを入れの際、フィルタ™はこす 
り洗いしないでください。 

雜つけおきする攪含は、フィルタ… 
を枠から化さないでください。 
鞭つけおき後は、軽く水切りをし、 
日陰でよく乾かしてください。 

嚇水切りの際はフイルターをしぼら 
ないでください。 












































お手入れのしかた 


こ嫩廳撇離目 J § 靈で tt IMEiBil cD 腊輩入れのしかた搔説離しでい謙ず。 

フ弓ッ h パネル瑶ご使用の纖擒はパネルに付麗の®扱説明書搔ご髓 IS くだ连い C 


广爪ミを思 . 

雜お手入れの前には必ず運乾を停止し、ブレ™力™を切つでください。 

•お手入れの際はす夫で安定している台を使用し、足巧に十分を意して<ださい。 
•蕾拘ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因じなり讓す。 



ルタ^部の取かし 



吸込グリル遮 P 謂け證。 

•吸么グリルにある3力所のツ火を 
外します。 

•吸込グリルをゆつ<りと開けます。 




IT アフィ J レ勢"-懇臟《〇外ず。 

•エアつィルタ--の中巧を押しでツメを外し、 
エアフィルタ"-を取り外します。 



ヴ X 


つ光触媒空廳っィル5?™避外す。 

\ J 雜フィルタ-~枠のツマミを持ち、 

4力所の取ほフックより外します。 


臟!画狐 

ちれたまま使用すると、冷房-暖房能力がお下し電気の 
巧だ使い!こなります。 
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